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Tmm TO BE RETAINED BY CHIEF, ■ MEDICAL STAFF 


quantity 

Description 

Cat. No. 

Unit Price 

Total 

2 

Flashlights w/18 extra batteries and 

12 bulbs 


# 4.50 

1 9.00 

50 

Vials Lilly Tet. Antitoxin, 1500 Units 



46.18 

10/12 

S & D Plasma Normal, 250 cc. 



252.67 

10/12 

S & D Plasma Normal, 500 cc. 



455.40 

. 100 

Vials Wydase 



126.50 

1 

Truck, Dodge, 1952, 3/4 ton, serial 
83931016, engine T-137. 30369 with 
equipment 




12 

Forceps, Hemostatic— Kelly— Curved 

14-350 

7.00 

CO- 

• 

O 

O 

6 

F or ceps , Hemostatic- Kelly- Straight 

14-345 

6.60 

39.60 

6 

Forceps, Hemostatic- Halstead Mosquito- 
Curved 

14-380 

7.00 

• 

O 

O 

2 

Forceps, dressing, 5" 

14-490 

3.60 

7.20 

2 

Forceps, sponge, Foerster 10" 

14/486 

9.50 

19.00 

2 Pkg 

Blade, #20 6's 

14-105 

.75 

1.50 

4 

Knife, Oper. Handle #3 

14-110 

1.50 

6.00 

3 doz 

Needle, Hypo, 18 gauge, l-l/2" 

12-900 

2.90 

8.70 

3 Doz 

Needle, Hypo, 19 gauge , l-l/4" 

12-890 

2.90 

8.70 

3 Dos 

Needle, Hypo, 21 gauge, l-l/4 n 

12-870 

2.70 

8.10 

6 Doz 

Needle, Hypo, 23 gauge, 3/4" 

12-845 

2.25 

13.50 

4 

Scissors, Bandage 

14-274 

5.10 

20.40 

2 

Scissors, Dissection, Mayo Str., 5-l/2" 

14-235 

4.80 

9.60 

2 

Sphygmomanometer, Aneroid 

13-225 

38.25 

76.50 

2 Bxs 

Splint, Arm, llaster, 4" x 15" 

33-790 

2.50 

5.00 

1 

Splint, Leg, Thomas 

16-1315 

10.00 

10.00 

9 

Stethoscope, Ford 

13-450 

2.10 

4.20 
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Quantity 

Description 

Cat. No. 

Unit Price 

Total 

6 

Strap, Splint, 36" 


$ .80 

1 4.80 

2 Doz 

Syringe, Luer, 2 cc. BD 

12-1051 

24.00 

48.00 

1 

Mouth Gag, Adult 

24-1040 

18.00 

18.00 

1 

Mouth Gag, Child 

24-1040 

18.00 

18.00 

1 

Depressor, tongue, metal 

24-1030 

2.85 

2.85 

4 

Canr.ula, intravenous 


1.50 

6.00 

2 sets 

Airway, Guedel, 3 sizes 

6-255 

2.20 

4.40 

1 

Tourniquet, Ksmarch 

27-705 

1.80 

1.80 

4 

Tourniquet, Rubber, army pattern 


.25 

1.00 

30 Ft. 

Tubing, Rubber, l/4 x 3/32 

22-275 

.10 

3.00 

1 

Splint, set, straight 


29.50 

29.50 

2 Bxs 

Sponge, Surgical, 4x8, 100's 

33-225 

2.95 

5.90 

10 Pkg 

'(•/adding, Sheet, Cotton, size 30 x 36 


1.50 

15.00 

2 Rolls 

Uaste, Cotton, Surgical, 5 lbs. 


3.50 

7.00 

1 Doz 

Plaster, Adhesive, 2 " x 5 yds 


4.95 

4.95 

1 Doz 

Plaster, adhesive, 3" x 5 yds 


7.25 

7.25 

1 Doz 

Plaster, Adhesive, 1 " x 5 yds 


2.80 

2.80 

1 Case 

Pack, abdominal 8" x 30 ", 144- in case 


11.88 

11.88 

1 Case 

Pack, Abdominal 12 " x 16", 144 in case 


29.48 

29.48 

12 

Gauze, petrolatum 3 x 36" 


4.80 

4.80 

12 

Splints, wood 3" x 18" 


- 

- 

48 

Slings, Arm, Triangular 


mm 

- 

2 Doz 

Bandage, Muslin, 3" x 5 yds 


3.84 

7.68 

1 Doz 

Bandage, Gauze, Roller, 3" 12' s 

- 

2.81 

2.81 

1 Doz 

Bandage, Gauze, Roller, 2" 12* s 


1.94 

1.94 

2 Doz 

Bandage, Ace, 3", 12’ s 


14.40 

28.80 
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‘Quantity 

Description 

a 

p 

c+ 

• 

»- — 

o 

* 

Unit Price 

Total 

2 Doz 

Bandage, Ace, 4", 12' s 


4 17.25 

# 34.50 

2 

Basin, solution, 9 quart 

23-175 

6.10 

12.20 

12 

Brush, Hand Surgeons 

30-240 

14.00 

UJ 

• 

o 

o 

10 Gross 

Pins, Safety, Medium, size 2 

30-435 

.45 

4.50 

2 Doz 

Hranner for instruments, size 40 x 40 


18.00 

36.00 

1 

Industrial First Aid Kit 


25.00 

25.00 

1 M 

Tongue Depressors 

30-565 

1.90 

1.90 

3 

Safety Razors 

A-6M 

.65 

1.95 

200 

Blades, safety razor 

A— 6 

1.45 G 

2.90 

30 x 1000 

cc. Abbott Dextrose 

4123 


37.95 

6 x 1000 cc, Abbott Dextrose 

4129 


7.59 

60 x 1000 

cc # Abbott Dextrose 

4126 


68.31 

12 x 500 cc. Abbott Dextrose 

4138 


14.42 

12 

Dials Venopack 

4422 


7.59 

1 pt. 

Isopropryl Alcohol 



.71 

10 x 12 oz 

Phisoderm Reg 



17.88 

1 Doz 

DDT B omb s , large 



30.36 

54 x 1000 

cc. Dextrose 

4129 


68.31 


- 3 - js ic w r 
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